FDA:10.2460/ajvr.67.7.1185
FDA:10.2460/ajvr.67.11.1837
FDA:10.2460/ajvr.69.9.1217
FDA:10.2460/ajvr.2000.61.1128
FDA:10.2460/ajvr.2002.63.538
FDA:10.2460/ajvr.2003.64.1167
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